MATARZYNA z Węglarzów RZEZNIK 


żona konduktora c. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 44, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 
tami, zasnęła w Panu dnia 29. grudnia 1913. roku. 


W ciężkim smutku pozostali mąż i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, które odbędzie sie we Środę 
dnia 31. b. m. o godzinie 3. po południu na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 2. stycznia 1914. roku o godzinie 7. rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Zaklad pogrzebowy J. Horak w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


